- WANDA z Chwalihogow MÜRBITZER 


przeżywszy lat 42, po eiężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 25 Czerwca 1891 roku. 


W żalu pozostały mąż i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, 
które się odbędzie w Sobotę dnia 27-go b. m. o godzinie 4-tej popołudniu z Zakładu klinicznego wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we Wtorek dnia 30-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele św. Barbary. 
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